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FIMl S. A, - PHONOLA - Mod. 903 Soprani mobile. Glide medie 1 da 187,5 a 241 m; Onde medic II da 230 a dj6 m i Baade allar- 
gate a 19, 41, 31, 25, 19, J5 m; Banda FM da 87 a HH MHz. Media frequenza AM 470 KHz; media frequenza FM 10,7 MHz. Consume 

90 W, Potcnza fTuedta 6 W* 































































































































































































